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冷凍;令蔵庫 


お名 

エスジェイ ティーエム 


SJ-23TM 

取扱説明書 


お買いあげいたださ、まことにありびとラご 
ざいました。この取扱説明書をよくお読みの 
ラえ、正しくお使いください。 

ご使用の前に r 安全上のごま意」を必ずお読み 
ください。 この取扱説明書は、いつでを見る 
ことびでさる所に必ず保をしてください。 



-特長一 

■ 各トレーにお気を送り 
効率よ<をやず 

マルチシャワー(冷蔵室） 

■ クルリポンアイスメーカー 


(みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会) 

•再資源化のため、おをなプラスチック部品 
には材料名を表示しています。 


ち< じ 


お使いになる前に- 

•まを上のご注意 

•使いはじめによくあるこんな疑問？ 

•使いはじめの準備 
•据え付け 
•アースについて 
•移動/運搬(引っ越しのとき） 

• 温度調節 . 

• 食品の保巧 . 

使いかた- 

•冷凍室 . 

•冷蔵室 . 

•付属品 . 

お手入れ- 

•付属品のはずしかた 
•お手入れ . 

困ったときに- 

• こんなときは 
•停電のとさ 
•長期間使わないとさ 
•庫内灯び切れたとさ 


•故障かな？ 


♦保証と アフターサービス 

•別売品•霜取り 

• お客様ご相談窓□のご案内 
•仕様 . 


ぺージ 
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♦•••ノンフ □ ン 冷;束冷蔵庫でず…* 

この冷凍冷蔵庫は、ノンフ□ンタイプの冷媒と 
断熱発泡ガスを使用しています。 

[ 冷媒：イソブタン、断熱発泡ガス：シク □ 
ペンタン]これらは、オゾン層を破壊せず地球 
温暖化に対する影響び極めて少ない、地球環境 
にやさしい物質です。 













































この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 

内容(表示-図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています 


A 警告 

「死 t や重傷を負うおそれびある内容」を示しています。 

A 注意 

V 

「けびや財産に損害を受けるおそれびある内容」を示しています。 



乂災ゃ漏電、感電、 
大けがを防ぐために 


( 設置-廃棄時は） 

0 •水がかかる所に据え付けない 

絶縁び悪くなり、感電•火災の原因。 

枯止 

•通気□-周囲のすき間はふさがない 

冷媒び漏れると滞留し、発火•爆発 
の原因。 


〇 

必ず実施 


参水平で丈夫な所へ 

不安定な場所は、ドアの開閉などで 
冷蔵庫び倒れる原因。 


参湿気の多い所-水気の 
ある所で使うときは、 
アース•漏電しゃ断器を 
取り付ける因互を 

漏電時の感電-故障防止。 


嘘 



アース 端テ 


•地震にそなえて輯倒防止 

処置をずる14 ベージ〉 

お買いあげの販売店にご相談くだ 
さい。 

•廃棄やリヴイクルでの 
保管時、幼巧閉じ込め 
のおそれがある場合は、 

ドアパッキングを 
はずす 





A 警告 






C 電源や電源プラグ-コードは） 


0 

禁止 


感電 • 過熱 • 

シヨ—卜. 

発火の原因。 


•コードを持ってプラグを抜かない 
•冷蔵庫で壁などに押し付けない 
参束ねない 
隹傷つけない 
•めれた手で触! 5 ない 
•傷んだプラグやコー 
ド、ゆるんだコンセ 
ントは使わない 



•定格1曰 A • 交流！ 0 0 V のコンセ 
ントを、単独で使う 
ぉすま®^ •コードを下向きにし、プラグを 
根元まで確実に 
差し込む 

感電-漏電- 
火災の原因。 

•お手入れや庫内なの交換時は 
プラグを抜く 

•定期的にプラグに ノ 

付いたほこりを、/ Wa , 
乾いた布でふきとる/续尸 

•長期間使用しないときは、電源 
プラグをコンセントか5抜く 




C ご使用時は） 

0 •水を入れた容器はのせない 

感電-火災の原因。 

禁止 •冷蔵庫の上に不安定ならのを置い 
たり、重量をかけない 

ドアの開閉で落下すると、けび 
の原因 D 

•ドアに乗5ない、ぶ5下が5ない 
•本体や庫内に水をかけない 

漏電*感電の原因。 










































■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分 
して説明しています。 


/ K 「気をつける」必要びあることを表しています。 
0「しなければならないこと」を表しています。 
じ^「してはいけなし•にと」を表しています。 


A 注意 


けがを防ざ 
家財などを 
守るために 



ご使用時は 


て、♦引乂しやずい物は入れない 
•可燃性スプレーを近くで 

禁止使わない 



引火-爆発の原因。 

•脱臭器などの電気製品を入れない 
•冷却回路烟日實を傷付けない 

冷媒び漏れると発火-爆発の原因。 
冷却回路烟 S 管)を傷付けたとさは、 

店にご相談ください。 


•学術試料-薬品を入れない 

変質のおそれあり。家庭用冷蔵庫では 
温度管理の難しいちのは保をでさません。 

•改造しない 

修理技術を m 外は、分解•修理しない 

火災•感電-けびの原因。 

〇 •都市ガスなどび漏れた5窓を開け換気ずる 

コンセントに触れると引火*爆発の原因。 

•庫内なは指定のらのを使う 
•こげくさいときは、プラグを抜く 

火災の原因。販売店にご相談ください。 


C ご使用時は 

§ 


〇 

必ず実施 


参ビンを冷凍しない 

中身び凍ると割れ、けがの原因。 

•冷凍中の食品•容器(とくに 
金属製)にめれた手で触れない 

凍傷の原因。 

•におったり、変質した食品は 
食べない 

病気の原因。 

•冷蔵庫の下や背面の機械部に 
手を入れない 

発熱部で火傷、部品に触れて 
けがのおそれあ0。 

とくにお子様にご注意ください。 

•ドアの開閉は、取っ手を持つ 

(とくにお子様に注意） 

取っ手外を持つと、指をはさ 
み、けがの原因。 


( 移動-運搬） 

〇 

必ず実施 


►移動時は重いのでしっかり持つ 

持ちかたび悪いと手びすべり、 
けがの原因。巧■石^ 


献、はじめに 
よくおる 

こんな 



なかなか冷えて 
こないのは？ 

電源を入れてから庫内 
び冷えるまで通常 2 〜 3 
時間、 夏場は約 10 時間 
程度 かかることびありま 
す。なるべくドアを開け 
ずにお待ちください。 


作、。キッ^ 


■ ドアの開閉時、 

音がずる！ 

ドアの開閉時に、庫内温度び変 
化して部品びさしみ、音びしま 
す。また、冷却中にを庫内の温 
度び変化するため、同様の音び 
することびあります。これらの 
音は異常ではありません。 


I 冷蔵庫の表面が 
熱い！ 

食品を冷却するとき吸収 
した熱を庫外へ逃びして 
いるからです。使いはじ 
めや夏場はとくに熱く感 
じますび異常ではありま 
せん。 [12 ベ—ジ〉 


お巧いになる前に 


安全上のご注意 
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ほいはじめの準備 


据え付け 


ご使用前に化ず慕発皿を取り付ける 


•取り付けないと水が漏れます。 

•取り付けが悪いと水漏れや騒音の原因になります。 


取り付けかた 蒸発皿は冷蔵庫内にあります。 

© 蒸発皿のツメをツメ台にかける。 

© 蒸発皿の穴を冷蔵庫背面の突起に入れ、 

下に動かす。 



I 据え付ける場所をみめる 

•水平で丈夫な所へ 

•熱気•湿気の少ない所-直射日光の当た5 

ない所へ ガスコン□の横などはさける。 

直射日光はプラスチック部分の変色の原因 
になります。 

•次の場所には丈夫な板を敷く 

熱で変色するおそれのある床材。 
(じゅうたん，たたみ • 塩化ビニ J レ製の床材 
など） 


2 


放熱スペースをあける 

すさ間び少ないと、冷却力び低下し電気 
代のムダになります。 

- ^このすき間は 

—而さびない。 




部]日 cml ； (必 



(放熱のため 
必要） 


う■さ間 
1 cm じ(上ノ 


正面か!5見た図横か5見た図 


たま景^ •ドアを開けることびでさるか 
——^確認してください。 

• 空気の対流でほこりびたまり 
ます。巧れび取りにくい壁に 
は、近付けないでください。 


ス地震にそなえてで夫な 
壁やなに固定ずる 


輯倒防止用ベルト 


(別売品 114 ベージ〉 ) 



4 


調節脚で水平に固定ずる 


調節脚(左側前面)を 
回し冷威庫を水平1し 
調即する。 


回す 



I 不安定な据え付けは、振動や騒音の 
原因になります。 


調節刷 

(左側前面) 


y — 人 について …万一の感電防止のため、ァースずることをおずずめします 


湿気-水気のある洗い場などには 
必ず アースび 必要です。 


•アース線は 

アース用ネジとコンセントの 
アース端テに接続します。 

•アース端子がないとき 

お買いあげの販売店または、電 
気工事店に、 アース エ事 ( D 種接 
地工事 • 有料)をご依頼 < ださい。 


アース 用ネジ 



市販品を使ラとさは、銅線直径 
1 .6 mm のものをお求めください。 


•アース線を接続してはいけ 
ない所 

• 水道管 

-ガス管(爆発の危険びある) 
-避雷針屬の電流び流れて危険) 

•水気び多い所に据え付ける 
場合は、漏電しゃ断器の設 
置わ義務づけられています。 
お買いあげの販売店または、 
電気工事店に、ご相談くださ 
し、 
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遠方へ移動のとき(引っ越しのときなど) 
• 横積みをしない。 

機械部(圧縮機など)の 
故障で冷えな<なる 
ことびあります。 




•周波数の切り換えは不要。 

お知5せ 

(曰 0/60 HZ 共用） 


• 国内専用。 


► 


準備か S 食品を入れるまで 


库巧をふぐ 

柔らかい布にめるま湯を含ませて而く。 


夕 


訝?*プラグを根元まで是し込む 


交流 10 0 V 
コードを下向きに 


•運転しはじめは運転音び大さく 
^せ感じますび、庫内び冷える頃に 
はルさくなります。 


巧 



庫巧がをえてか S 食品を入れる 

冷えるまでは、なるべくドアを開けない。（通常2〜3時間•夏場約]日時間） 

♦庫内び冷える前に食品を入れると、冷えるまでに時間びかかったり食品 
びいたむことびあ0ます。 


ivl • はじめはプラスチックなどのにおいびします。 

ぉ知らせにおいびこもらないように冷蔵庫の周囲の風通 
しを良くしてください。 

においは、冷えるにしたびい消えていさます。 

• 冷蔵庫の表面は熱くなります。 

使いはじめや夏場はとくに熱くなりますび、食 
品の保存には影響ありません。 


お動/運搬(引っ越しのと宝) 


重いので2人上でしっかり持つ。 


①食品を出し、アイスメーカーの氷や 
水、蒸発皿の水 而心み を捨てる。 
( D 電源プラグを抜さ、 

アース線をはずす。テ—づなどで 
@調節脚を上げる。 . 固定 
@2人(上で移動 
する。 



鶴 

验 


はど。 
でない 
床布さ 
5毛だ 
すかく 
やじて 
さか5 
付ら敷 
傷あを 


庫 お 

蔵。る。 

冷い不す 
でな 下ま 
どげ 落り 
な下び あ 
プり庫び 
-吊 蔵れ 
□を 冷そ 

参 


お巧いになる前に 


使いはじめの準備 


已 

































溫度調節 


ふだんは、「中」で使用する。調節の必要はありません。 

温度調節つまみは、冷蔵室の奥にあります。 







弱 

中より約2〜3む高くなる。 

中 

約一18む 

強 

中より約2〜3む低くなる。 


冷蔵室 


弱 

中より約2〜3む高くなる。 

中 

約3〜5む 

強 

中より約2〜3む低くなる。 




^ •冷蔵室の温度調節を変えるとフレッシュケースや 
お知らせ野菜ケースの温度わ変わります。 


《冷凍室-冷蔵室とち、表の温度は周囲温度30むで、食品を入れずに 
ドアを閉じ、温度び安定したとさの、庫内のほぼ中央下寄りの温度 
の目安。 


庫巧温度を計るには- 

冷蔵庫用温度計(別売品困^ ) をご利用ください。 （冷凍室も計れます) 

• 一般の温度計と異なり、ドア開閉や冷気の温度の影響を受けに 
くいため、食品温度に近い温度を示すことび巧能です。 

♦ 一般のアルコール温度計で計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央 
に約]日日 ml の水を入れた容器を置さ、感温部を水中に浸して 
おさます。 



冷蔵庫用温顧十 









































































食品の f 呆巧 


庫内が冷えた5食品を入れます。 


食品をとす(こ係をするポイント 


密封する 

ラップや容器を利用する。 
乾燥やにおい移りを防ぐため。 

においを移しやすい食品 

らっさよう•たくあん•ざよう 
ざなど 

においが移りやずい食品 

牛乳 ■ 互腐など 


冷まず 

熱いままでは、 

庫内の温度び ^ 

上びります。 



冷気の流れをスム-ズにずる 

食品は間 方ホ j 
隔をあけ 
て置く。 



>冷蔵庫で保存中でら食品の品質は低下しまず。 

いやなにおいびしたり変質-腐敗した食品は捨てる。 


食品は適切な場所へ ••• 


冷凍室 [約- 18° C ] 


冷凍食品-アイスクリー 
ム-ホームフリージング 
したわのなど。 


フレッシュケース[約 0° C 〜2で] 


生鮮食品-発酵食品•練 
製品-乳製品など。 
水気の多い食品は、凍る 
ことびあります。 


冷蔵室内[約3〜 5° C ] 


要冷蔵食品-総菜類など。 


rill 丙 ?^ 


各棚の奧[約〇〜2で] 


吹出□おくは温度び低い 
ので、水分の多いものは 
凍ることびあります。 



表示の温度は6ページの条件で測定したとさの目安の温度です。 
(温度調節は r 中」のとさ） 



でンポィン/^ 


冷凍に 

向かないちの 

マ3ネーズ 

牛乳 

たまご 

かまぼこなど 
(変質します） 


i > 


冷やさなくて 

よいちの 

いち 

ごぼう 

玉ねぎ 

かぼちゃ 

など 


冷凍室ドア 


[約-16〜-18で] 


冷凍食品の残り-薬味など。 
ドア開閉で温度変化するの 
で、長期保存には適しませ 
ん。（アイスク U —ムなどは 
溶けることびあります） 


冷蔵室ドア[約3〜8で] 


卵-ドレッシング•ボトル類 
など。 


野菜ケース[約目〜8で] 


野菜-果物など。 

野菜保存時は^ 

水気をとる。 

ケースに水びたまると野菜 
び傷みやすくなります。 

傷みやすい柔らかい野菜や 
果物は上へ。 

ラップをすると、より長持 
ちします。 

大根やにんじんの葉は、切 
り落とす。水分や栄養分び 
葉に吸収されてしまいます。 


お巧いになる前に 


温度調節/食品の保を 
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ご注意） 

次のものは入れないでください。 
•炭酸飲料 

^中身び吹さ出し、冷凍室を 
巧すことびあります。 

•寒冷剤（たたくなど中身を混 
ぜることで冷却するもの） 
^中身(尿素や硝安など)びわ 
れるとさびることびあります。 


氷の作りかた 


製氷皿のノ（ネがはずれた5 


製氷皿を取り出し 

水位線まで水を入れる 


レバーの左側を 
押さえて運ぶ。 



〇氷ができた5 

A レバーをひねって氷を落とず 



バネの L 字側の先を 
わくのバネ穴に入 
れる。 


わ< の 



レバー 

貯氷ケース 

製氷皿に水を入れすざないでください。 
氷び落ちないことびあります。 

製氷皿を入れるとさは、水平に保ちな 
びら入れてください。 

貯氷ケースに直接水を入れて製氷しな 
いで<ださい。割れることびあります。 


2 バネの U 字側の先を 

製氷皿にひっかける。突起 


3製氷皿の突起にバネの 


4 


輪をはめ、わくに入れ 
る。 

レバー側をはめる。 

レバ- 

♦バネの先端でけがを 
しないよラにご注意 
ください。 




をま室の性能 

この冷凍冷威庫の冷凍室の性能を表わす記号は 
か ** J (フォースター ) です。 

冷凍室の性能は JIS C 96 日7で規定しています。 

冷凍食品の保を期間 

冷凍食品の保を期間は食品の種類、店頭での保 
を状態、冷蔵庫の使用条件などで異なります。 


[フオースターの 性能] 


;令凍室内の負荷(食品)温度 

一18む!;>1 下 

24時間じ(内に一18むじ(下にできる食 
品量(冷凍室定格内容積1日 0 L 当たり） 

4.5 kgl ； (上 

市販冷凍食品の保を期間の目安 

約3力月 
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冷蔵室 



Gjcli ) • 食品を前にはみ出させない。ドア側に引つかかり、落下することびあります。 

• ドアパッキングび破れ、マグネットび出てきたらドアパッキングを交換ください。 
• ポケットの底まで入らない食品(ビン、吿など)や不安定(背の高い)で倒れやすい 
食品(ビン、吿など)を入れない。落下すると、けがのおそれびあります。 

• フリーセット棚の前の部分を途中の位置で止めない。不安定になり、食品び落ち 
ることびあります。 


付属品 

( --— 


" 〈冷凍室〉 

〈冷蔵室〉 

〈印刷物-その他〉 

棚(大 )( ル） . 各] 

アイスメーカー… ••… 1 
(製氷皿2,貯氷ケース 1) 

、冷凍ポケット . 2 

棚(大 )( ル） . 各]フ IJ - ポケット... .2 

フ U - セット棚(前)(後)各]ボトルポケット… • 2 

野菜ケース . ] フレツシュケース…] 

たまごケース . ] 

霖発皿 . ] 

取扱説明書が’ …•… 1 

J 


※当商品は日本国内向であり、日本語 iii 外の取扱説明書はありません。 


This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only. 


使いかた 


冷凍室/冷蔵室/付属品 
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付属品のはずしかた 

食品を入れたまま、はずさない。 

付属品び重くなり、付属品や食品を落として 
けびをすることびあります。 


冷凍ポケット 
ボトルポケッ 
たまごケース 
フ U —ポケツ 


持ち上げてはずす。 



フリーセット棚 


前部分を押し込み、 

持ち上げる。 

I 取り付けかた1 

①フ U - セツト棚倦)に(前)をはめ込む。 
( D 左ちの突起を溝にはめる。 




蒸発皿 


はずしかた 


蒸発皿を、水びこぼれないよう 
に上に動かし手前に弓 I き抜く。 




ご注意） 

>圧縮機は高温になるので、 
直接触れない。 



取り付けかた 


突起 


( D 蒸発皿のツメをツメ台にかける。 
© 蒸発皿の穴を冷蔵庫背面の 
突起に入れ、下に動かす。 

( X ^ ご注意） 

• 取り付けないと水び漏れます。 
•片穴だけにならないように 
する。 

• 蒸発皿びツメ台に乗ってい 
ることをご確認ください。 
ツメ台に乗っていないと、 
異常音*水漏れの原因にな 
ります。 



排水 □ 


突起穴 



お手入れ 


お手入れのしかた 


>必ず、電源プラグを抜いてか 5。 

いつたん抜いたら5分間は差し込まな 
し、冷蔵庫に無理びかかります。 

>本体に水をかけない。 

電源プラグの巧れは、よくふきとる。 



( はずして水洗いでをるところ) 


ポケット類-棚類-野菜ケース- 
たまごケース • フレッシュケース 


\ツメ台 


蒸発皿 
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次のちのは使わない。 

♦塗装面を傷めたり、プラスチック部分の変おや 
傷付き、割れの原因になります。 

弱アルカ IJ 性洗剤 • アルカリ性洗剤•粉石けん 
-みびさ粉 • 熱湯(プラスチック部品の耐熱温度 
:約6ぴ C ) •たわし•ナイ□ンたわし•シンナー 
•ベンジン•アルコール 


中性洗剤わ原液で使ったり而さとりび不十分 
だと、プラスチック部分び割れることびあり 
ます。 


巧れびひどくなる前にお手入れをしましよう。 



お手入れをの点検 


2 

夕 


めるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用 
洗剤)を準備する。 

(うすめかたは、洗剤の注意書に従って 
ください） 

水洗いできる部品は、柔5かいスポンジ 
で洗う。その他の部分は柔5かい巧でふ 
<。 

中性洗剤を使った5、必ず水ぶきをし、 
洗剤をふきとる。 


• 電源コードや電源プラグに、巧れや傷 
付さびありませんか。 

• 電源プラグをしっかり差し込みましたか。 


不審な点びあれば、お買いあげの 
P ぶ売店にご相談ください。 


C 


巧れやすいところ 


ドアパッ丰ング 


ドアパッ丰ング 

こまめにお手入れを。 
巧れると早く傷みます。 
とくに冷蔵室の下側は 
念入りに。 



野菜ケース 


汁びたまると野菜び傷みやす<なるの 
で、はずして水洗いする。 


汁止め用へこみ 


柳 

たまった巧れは 
よく而さ取る。 

汁止め用へこみ 



( 年に一度程度チエックするところ ) 


蒸発皿(背面） 

(巧れると、水が蒸発しにくくなりまず） 


蒸発皿(背面） 

冷蔵庫を移動させ 
るとさなどにはず 
して洗う。 


背面-壁や巧 

空気の対流で、ほ 
こりびたまります。 



(D 

圧縮機 


C ほこ0 •すす 



、す 

にと〇ま 
め。<だりに て 
強いふんな圭曰 つび 
はさま込に意 とク。 
巧だまり因注 きッす 
たくた入原の 而チま 
せてせにのそ。 S ス〇 
まいまま障はいたラあ 
含ふ含さ故んさいプび 
を5くすのきだ付。と 
剤か多の品5くがいこ 
洗てを庫部ぞて油さる 
やつ分蔵気学つ用だれ 
水絞水冷電化従食<割 
• • • 



付属品のはずしかた/お手入れ 


お手入れ 
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こんなとをは 


停電のとき 

長期間使わな 
いとさ 


庫内なが切れ 
たとさ 


師^食品の追加保を、ドアの開閉をひかえる。 


1 電源プラグを抜く。 

2觸霉號15器£^す乾燥させる。 


•交換時は必ず、電源プラグを抜いて。 

しりたん抜いたら、5分間は差し込まない。 
冷蔵庫に無理びかかります。 

• 庫内なは指定の定格を使う。 

定格外を使うと火災の原因になります。 


庫内灯はお買いあげの販売店でお求めください。 
•庫内灯個数：]コ 
•庫内灯種類：ガラス球形式 T 20 - 

□金 E -12 • 1 10 V 10 W 


フレッシュケースを 
はずし庫巧なカバー 
をはずして交換ずる。 


庫内な カバー 



巧びな？ £ 


修理を依頼される前に次のことをお調べください。それでも具合 
悪いときは、「保証とアフターヴービス」匹^^をご覧のうえ、 
修理を依頼してください。 


◊夏場 (4 月〜9月)のこんな症がは、異常ではありません。 

✓ 、 


設置後、冷えが遅い 

夏場は電源を入れてから庫内び冷えるまで約]日時間程度かかることわ1 
あります。なるべくドアを開けずにお待ちください。 

冷蔵庫の前面 • 側面 
-背面が熱い 

庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した熱を 
放熱パイプから庫外へ逃びしているからです。爲) 

放熱パイプは、冷蔵庫外側の露付さを防ぐ役割 ^ LM 
ちしています。 %® 

夏場はとくに手で触れるとかなり熱く感じます し_放執 

び異常ではありません。 1^〇ち斗'プ 

食品の保存には影響ありません。 

ドアを開けると 
r バ夺ッ」、 r ボコッ」と 
いう音やプラスチック 
のさしみ音がずる 

• ドアを開けたとさに、庫内温度び変化して、部品びさしみ、音びします。 
(ドアを開けなくても冷却中の温度変化により、同様の音びすること 
びあります） 

♦静かな場所では、大さく聞こえることびありますび、故障ではあり 
ません。 

庫巧や冷蔵庫の外側 
に露が付< 

夏場は周囲の湿度び高いので、付さやすくなります。 

冷蔵庫の冷えが悪い 

とくに暑いとさは冷却力び低下することびあります。 ^ 


◊なのよラな音は、異常ではありません 


•パ’キッ、ボコッという音•プラ =、 
スチックのきしみ音 

‘’バグ 

_1 

r : ♦冷媒び流れる音 

j ボコボコ、ジュッ、ピチピチ、 

カチカチ、ブ ー ブ ー など。 


•ヒューン•ウイーンという音 

フアンび回り始めるとさの音。 

而だんの運転中に一時的に発生 
することびあります。 

L'V り 

- 

../• 達転開始時達転音 r を編磯み音ミか 

大きい 

!しばらくするとルさくなります。 

ノ 1 . 
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> 蒸発皿が正しく付いていますか。 


驟露ゃ語 


•水気の多い食品をラップせずに入れていませんか。 

水気の多い食品はラップしてください。 

• ドアをひんぱんに開けていませんか。 

• ドアに食品の袋などがはさまっていませんか。 
♦周囲の湿度が高いときに付くことがあります。 

• ドアパッキングが傷んでいませんか。 

ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。 


衣 


露は乾いた布、 
霜は湿った布 
でふさとつて 
<ださい。 


3(び丸くなつている 


>長期間貯氷していませんか。 昇華により氷び丸くなることびあります。 


ドアを閉めると 
他のドアび開< 


>閉めたときの風圧で、一瞬開くことがあります。 


冷蔵室の食品 
が凍る 


•水気の多い食品を棚の奥に入れていませんか。 < 

最上段や棚の奥は吹出□び近いので凍ることびあります。 


>温度調節つまみが「強」寄りになっていませんか。 

「弱」寄りにしてください。冷凍室び「強」のとさは、冷 
蔵室び冷えすざることびあります。その場合は冷凍室 
を「中」に戻してください。 


( 冷蔵室 



>音 B …冷気吹出 □ 


>周囲温度が日で m 下になつていませんか。 

周囲温度び低い場合は、温度調節を「弱」にしても食品び凍ることびあります。 


庫内のにおい 
び気になる 


•においの強い食品をラップせずに入れていませんか。 

においの強い食品はラップをしてください。 
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こんなとき ► 


理由.巧処方法 




/ ちスない • 
よく冷スない 


>温度調節が r 弱」寄りになっていませんか。 

「中」〜「強」に戻してください。冷凍室を「弱」のままにすると冷蔵室の温度 
も高めになることびあります。その場合は冷蔵室温度調節を「強」寄りにする。 


>周囲温度が局ぐなっていませんか。 

熱源から離し、直射日光の当たらない風通しのよい涼しい場所に据え付け 

てください。 夏場のとくに暑いときは、冷却力が低下することがあります。 


>冷蔵庫の周囲にすさ間がありますか。 すさ間は放熱のため必要です。 


>熱い食品を入れていませんか。 食品は冷ましてから入れてください。 


>食品を詰めすざたり、冷気の吹出□や吸込□をふさいでいませんか。 

食品は間隔をあけて入れてください。 


ドアをひんぱんに開けていませんか。 ドアの開閉を減らしてください。 


ドアに食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか。 


気になる 
音がずる 


♦冷蔵庫が壁に当たっていませんか。 

•据え付けが悪くがたついていませんか。 

♦床がしっかりしていない所に据え付けていませんか。 


周囲に物が落ちていませんか。 


• プラスチック部品のくぼみ 

部品成形時に注入された樹脂 
材料び冷えた時の収縮により 
でさる < ぼみです。部品の強 
度に問題は、 < ぼみ 
ありません。 // 



•プラスチック部品の割れや 
傷のようなスジ。 

部品成型時に注入された樹 
脂材料の合流箇所や、金型 
の接合部です。割れに至る 
ことはありません。 

巧線のスジ 



巧がめれてい•蒸発皿の水があふれていませんか。 蒸発皿を正しく取り付けてください。 1 日 

I ご [•ドアパッキングが傷んでいませんか。 ドアパッキングの交換は販売店に。 [— 

次のものは生産上の不良ではありません。ご安/こ\してお使いください。 


露 や 霜が 付く その他 


穴 

な 

さ 

ル 

の 

側 

内 

ア 

ド 


こ 

樹 

H 

泡 

発 

材のたれ 
熱部< ら。 
断内抜けす 
のてを設で 
アい気に穴 
ドお空めた 


ま 

穴即 

常 

空徽 


こんなとさは/故障かな？ 


困つたとをに 
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保証とア フターサー ビス 


修理を依頼されるときは 阳張修理 I 

「故障かな？」 ii 2 n 13ページ〉 を 0お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。 

調べてください。 

2 それでを異常びあるとさは使用を 
やめて、必ず電源プラグを抜いて 
<ださい。 


• 品名：冷凍冷蔵庫 • 形名：(保証書に記載の形名) 
♦お買いあげ曰(年月日）♦故障の状態（具体的に) 
• ご住所(付近の目印ち合わせてお知らせください） 
•お名前•電話番号•ご訪問希望曰 


保証書卜体) 


保証書の内容をよ < お読みの後、大切に保存して < だ 
さい。なお、食品の補償など製品の修理必外の保証は 
いたしかねます。 

本品は家庭用冷蔵庫です。業務用に使用した場合や 
食品ソ外のものを入れた場合、製品の故障および入 
れた物品の補償はいたしかねます。 


補修用性能部品の保有期間 


当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造 
巧切後、9年保有しています。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


保証期間中 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って販売店び修理させていただ 
さます。 


保証期間が過ざているときは 


修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有料 
で修理させていたださます。 


修理料金のしくみ 


修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで構成されて 
います。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


廃棄時にご注意 


2日01年4月施行の家電リサイクル法では、お客様 
びご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収 
集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、 
対象品を販売店や市町村へ適正に弓 I さ渡すことび求 
められています。 


長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を! 
こんな症がはありませんか？ 

♦電源コードやプラグび異常に熱くなる。 
♦電源コードに深いキズや変形びある。 

参さわるとピ U ピ U 電気を感じる。 

♦コゲ臭いにおいびしたり、運転中に異常 
な音や振動びする。 

♦その他の異常や故障びある。 


故障や事故の防止のため、使用を中止し電源 
プラグをコンセントから抜さ、必ず販売店に 
m / ご依頼ください。なお、点検•修理に要する 
^ 費用は販売店に、ご相談ください。 


♦左記症状びなくても、お買いあげ後日年程 
度たちましたら、安全のためや能力低下を 
防ぐため、点検をおすすめします。点検費 
用については販売店にご相談ください。 


愛情点巧 


の 


■ 別売品 


r 

型番 

希望ノ」\売価樹2007年2月現在） 

参照ページ 

アース線(長さ約 2.9 m ) 

210己36 0132 

420円（税お価格4日日円） 

4ぺージ 

転倒防止用ベルト (2 本セット） 

019 SF 47 

1，日己日円（税お価格1，000円） 

4ぺージ 

、冷蔵庫用温度計 

201377 0002 

903円（税お価格86日円） 

6ぺージ心 


お求めはお買いあばの販売店へ。 

型番-希望小売価格は変ることびあります。お買いあげの販売店でお確かめください。 


■ 霜取り操作は不要です 

冷蔵庫内の霜は定期的に解かされ、蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。 






















































お客様ご相談窓口のご案内 


I 


修理-使いかた-お手入れ-お買い物などのご相談-ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 
お買いあばの販売店 、または 下記窓□ にお巧い合わせください。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 

FAX 送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 


I 


個 

函》 


使用方法•お買い物相談など 


【お客様相談センター 


0120-078-178 

携帯電話- PHS からもご利用いただけます。 


■ IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


受付時間 I •月曜〜±曙: 9:00〜18:00 
参日曜祝日： 9:00〜17:00 

(年末年始を除 <) 


東日本相談室 


干26 1-8 己20千葉県千葉巿美お区中瀬 1- 日-2 


電話： 043 -351-1821 FAX ： 043 - 299 - 8280 


西曰本相談室 1^〒己81-8己8己大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 

電話： 0巨- 6792-1 己82 FAX : 0巨- 6792 -已993 


r[P 

ggg 0570 ■ 02 - 4649 

■細,】— 


修理のご相談など 


【修埋相談センター】 紳縄•を美地区を除く） 


※ r 持込修理」 r 部品購入」をご希望のちは、枠外の〈補足〉をご覧ください。 


KPHS ’ IP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄•を美地区のち > は" 


全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 
携帯電話か5もご利用いただけます。 


受付時間 I •月曜〜±曙: 9:00〜20:00 

参日曜祝日： 9:00〜18:00 

(年末年始を除 <) 



PHS/IP 電話 

ファックス 

東日本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 386已 

西日本地区 

06 -6792 -已已11 

0巨-巨792 -3221 

沖縄•奄美地区 

「那覇サービスセンター」 098 -呂目！- 0呂目目(月〜 金9:00 〜 17:30) 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 
などはホームページをご活用くださし、。 


^ I I シャープヴポートぺージ 

戸戸戸^ http :// www . sharp . co . jp / support / 


巧補足 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でも承っております。 


■受付時間 * 月曜〜±曜： 9:00〜17:30 (祝日など弊社休日を除く） 

〔但し、沖縄•奄美地区:]は…… * 月曜〜金曜： 9:00〜17:30 (祝曰など弊社休曰を除く） 




> S ミ巧ヴ—ビスセンタ-: 07 目- 249 - 2434 
干 921- 日日 01 石川郡野々市町御経塚 4- 103 





都ヴ-ビスセンタ-: 07已- 672 - 237呂 
f 601-8102 京都市南区上鳥羽管田町 4 日 
阪テクニカルセンタ-: 0目-目794 -已目11 
干 547-8510 大阪市平野圆膜南 3-7- 19 
ヴ-ビスセンタ-: 0目-目422 - 04己己 
〒已已 1-09 日 1 兵庫県尼崎市猪名寺 3-2- 10 


>広島 ヴ-ビスセンタ-: 082 - 874 -呂149 
干 731 -01 13 広島市安佐南区西原 2- 1 3-4 


>局松 ヴ-ビスセンタ-: 087 -呂23 - 4巧 
干 7 日 0-006 已高松市朝日町 6-; 


> 岡 ヴ-ビスセンタ-: 092 - 572 - 4目已2 
干 81 6-0081 福岡市博を区井相田 2- 1 2- 1 


お:なち壬 


•另 B 覇ヴ-ビスセンタ-: 098 -8 巨1 -08 巨巨 
干 900 - CICICI 2 那覇市曜 2-10-1 



り糸!ホ国 


ネし幌 ヴ-ビスセンタ-: 011 -641- 4目8已 
干 063-0 日 01 札幌市西区二十四軒 1 条 7-3- 17 


fill ^ ヴ—ビスセンター: 022 - 288 - 9142 
干 984-0002 仙台市若林区卸町ま 3- 1 -27 


宇都き ヴ-ビスセンタ-: 028 - 637 -1179 
干 320-0 日33宇都宜市不動前 4-2-41 
さいたまサ- ビスセンタ-: 048 ■目目目-7987 
干33 1-0 日12さいたま市化区宜原町 2-107-2 
京 テクニカルセンタ-: 03 -已巨92 - 77巨已 
干11 4-0013 ま京都化区ま田端2- 13-17 
B ヴ-ビスセンタ-: 042 -己目目-目〇已9 
f191-0GG3 日野市日野台5-已 -4 
M ヴ—ビスセンタ ~ : 047 - 368 - 4766 
干270 -2231 松戸市稔台29已 -1 
^テクニ W レセンタ-: 04己- 7已3 - 4647 
干23已 -0036 横ミ兵市磯モ区中原 1-2-23 


II 岡 ヴ-ビスセンター: 〇已 43 - 44 - 已 781 
干 424-0067 静岡市清水鳥坂 1 170-1 
名古屋 ヴ-ビスセンタ-: 052 - 332 - 2623 
干 4 已 4 -日 721 名ち屋市中川区山王 3- 已-已 


•所在地-電話番号-受付時間などについては、変更になることがあります。 （20 日目.1 2) 


保証とアフタ—ヴービス/お客様ご相談窓□のご案内 


困つたとをに 
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仕 


様 


/ 

電源 

定格電圧 

100 V 

N 

定格周波数 

己 0/60 HZ 共用 

電動機の定格消費電力 

50 Hz :90 W 60 Hz :90 W 

電熱装置の定格消費電力 

128 W 

消費 

電力量 

冷蔵室ドア内側の品質表 TJX 銘板に表 7 J \ 

が形寸法(幅 X 奥行 X 高さ） 

已 44 mm X 6日日 mm X ] 508 mm 

質量< 

^重量） 

45 kg 

定格 

全内容積 

22己し 

内容積 

/-で凍至/冷威至 

64 L / 161 L 

J 


使用方法 


お買い物相談など 




0120-078-178 


■IP 電話などか5フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 
取扱説明書1已ページをご覧ください。 


ま 付 
時間 


•月曜〜±曜： 9:00〜18:00 参日曜-祝日： 9:00〜17:00 

(年末年始を除く） 


修理のご相談など 


査 S 0570 • 02 • 4649 

―細— 。全国どこか！5でち一律料金でご利用いただけます。 


■〈PHS’lP 電話やファクシミリをご利用> または〈沖縄•を美地区の方〉は、 
取扱説明書1己ページをご覧ください。 


を付 1参月曜〜±曜： 9:00〜20 ：□□ ♦日曜-祝日： 9:00〜18:00 

由ま聞 I i 


J (年末年始を除く） 
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■r よくあるご質乱 ir メールでのお問い合わせ J などは … 〈サボートぺージ〉 http://www.sharp.co.jp/support/ 

y ム_ —f t ホゴ本 社〒 545-8522 大阪市阿倍野区長池町22き22号 

y V ノす木 I 、巧す王電化システム事業本部〒已8 1-8 已85大阪府八尾市北亀井町 3 T 目1き72号 

Printed in China 

TINSJ 巳 004 C 巳 RZ 07 巳 - CCr$) ® 


冷凍冷蔵庫 




取扱説明書 








































